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TABLE   FOB   DETERMINING-   THE   OABBON   CONTENT   OF GASES,   AND    GAS   VOLUMES    CONTAINING    1    KILO-GRAMME C FEOM THE  RESULTS OF  GAS ANALYSES. 0 CONTENT OF GASES AND GAS VOLUMES.
MULTIPLES OF 0-538 AND GAS VOLUME CONTAINING 1 KILOGRAMME 0.
C-containing Gas per cent.	Kg. C in 100 cbm. Gas.	Amount of Gas from 1 kg. C.	3-eontaining Gas per cent.	Kg. C in 100 cbm. Gas.	Amount of Gas from 1 kg. C.
1-0	0-538	186cbm.	5-6	3-013	
1-1	0-592		5-7	3-067	
1-2	0-646		5-8	3-120	
1-3	0-699		5-9	3-174	
1-4	0-753		6-0	3-228	31-Ocbm,
1-5	0-807		6-1	3-282	
1-6	0-861		6-2	3-336	
1-7	0-915		6-3	3-389	
1-8	0-968		6-4	3-443	
1-9	1-022		6-5	3-497	
2*0	1-076	93-0	6-6	3-551	
2-1	1-130		6-7	3-605	
2-2	1-184		6-8	3-658	
2-3	1-237		6-9	3-712	
2-4	1-291		7-0	3-766	26-5
2-5	1-345		7-1	3-820	
•   2-6	1-399		7-2	3-874	
2-7	1-453		7-3	3-927	
2-8	1-506		7-4	3-981	
2-9	1-560		7'5	4-035	
3-0	1-614	62-1	7-6	4-089	
3-1	1-668		7-7	4-142	
3-2	1-721		7-8	4"196	
3-3	1-775		7-9	4-250	
3-4	1-829		8-0	4-304	23-2
3-5	1-883		8-1	4-358	
3-6	1-937		8-2	4*412	
3-7	1-931		8-3	4-465	
3-8	2-044		8-4	4-519	
3-9	2-098		8-5	4-573	
4-0	2-152	46-5	8-6	4-627	
4-1	2-206		8-7	4-681	
4-2	2-260		8-8	4-734	
4-3	2-313		8-9	4-788	
4-4	2-367		9'0	4-842	20-7
4-5	2-421		9-1	4*896	
4-6	2-475		9-2	4-950	
4-7	2-529		9-3	5-003	
4-8	2-582		9-4	5-057	
4-9	2-636		9-5	5-111	
5-0	2-690	37-2	9-6	5*165	
5-1	2-744		9-7	5-219	
5-2	2-798		9-8	5-272	
5-3	2-851		9-9	5-326	
5-4	2-905		10-0	5-380	18-6
5-5	2-959				
